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UNIT: Ohms for Resisters 


Rotation speed: 300RPM 


M4853 SPINDLE MOTOR 
ASSY SCHEMATIC 


TJ2G30175 








SIGNAL INTERf ACE CONNECTOR 


PI 


GND 

SPARE 

IN USE 

DRIVE SELECT-3 
INDEX 

DRIVE SELECT-0 
DRIVE SELECT-1 
DRIVE SELECT-2 
MOTOR ON 

DIRECTION SELECT 

STEP 

WRITE DATA 
WRITE GATE 

TRACK 00 

WRITE PROTECT 

READ DATA 
SIDE ONE SELECT 

GND 

READY 

DC POWER SUPPLY CONNECTOR 
+12V DC 

OV (+12V RETURN! 

OV (+5V RETURN) 

+5V DC 



P/J3 






















